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Les engrais Master Grower s’utilisent séparément et ne nécessitent aucun ajout pour obtenir de très bon résultats. 

Il est néanmoins possible d'augmenter les rendements en leur associant notre bio-activateur de croissance Liquid Océan, notre 
exhausteur de sucre Prime Sugar, ainsi qu’en ajoutant un inoculant mycorhizien tel que MC4. Xtra roots peut également encore 
apporter un plus non négligeable grâce à sa forte concentration en acide humique et fulvique, cependant il n’est pas pour 
l'instant homologué en agriculture biologique. 
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Boutures enracinées Boutures enracinées 


jeunes plants mL jeunes plants tmbL mL 

Croissance végétative 2 ml/L Croissance végétative 2 ml/L 2 ml/L 1 mL 

Croissance intensive 2 ml/L Croissance intensive 2 ml/L 0.2m/L 2 ml/L 1 mL 

Début de floraison 2 ml/L Début de floraison 2 ml/L 0.2m/L 2 ml/L 1-2 mL 

Floraison 2 ml/L Floraison 2 ml/L 0.2 ml/L 1-2 mL 

Fin de floraison 2 ml/L Fin de floraison 2 ml/L 0.2 ml/L 1-2 mL 
Important : Lisez attentivement les notices d'emploi _…  MC4 vous permettra d'obtenir 


et les recommandations d'usage présentes sur les 


un meilleur rendement dans vos 
etiquettes ou les fiches avant d'utiliser les produits. 


cultures bio, sans augmentation des 
doses d'engrais ni ajout d’additifs. 
MC4 est 100% naturel et contient 
6400 spores par gramme. 
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